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Dr med. JOZEF 


BIELEWS 


ur. 19 V, 1897 r. w Tarnowie 
internowany o 8 IX 1939 r. do 1946 r. w Bukareszcie 


Diugoletni pracownik Wydzialu Zdrowia i Opieki Spolecznej Rady Narodowej 

w m. Krakowie jako lekarz VIll-mej Przychodni Obwodowej, lekarz zakładowy 

Krakowskich Zakładów Budowy maszyn i Aparatury im. Szadkowskiego. 

Członek czynny i wspierający Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Rady 
Miejskiej w Krakowie. 


Zmarł dnia 18 września 1962 r. w Warszawie, został tamże 
pochowany na cmentarzu miejskim w dniu 22 września br., 
o czym zawiadamia przyjaciół, kolegów i znajomych 
Siostra. 
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